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& Feast y 2 epartimens, 
BUREAU OF TIITE MINT, 


Viestnvin, BD EC. Aptil 13 0 og 


Hon. Daniel M. Fox, 

Superintendent U.S. Mint, 

Philadelphia. 

Sars 

Herewith please find list of silver deposits entered as 
"gold deposits" on the Register of Deposits of the Mint at Phila- 
-delphia for the first quarter of 1888. 

Respectfully yours, 


Oa a ni 
Bie 


<—~ Director of the 


RG104 E-1 Box 151 


Silver Deposits, Mint at Philadelphia, entered on Register 


of Deposits as "gold deposits", first quarter 1888. 





Reeeipt No. Fineness Standard Weight 
(in ozs, and dec.of oz) 

Gold Silver Gold Silver 
POUGR. 7. iis arene See RISB Di chcteos ee Oe ere EERO OU! eisiaccisierers cone 
8 268 510 10.095 aS) gee 
24 2035.5 405 3.255 6.37 

BE dd ca See SOAS a a ea SOD G aneiie dens Vom 
40 === 164 216 6.724 8.79 
51 —$69 559 5.405 4,94 
Geeks circus AREAS Ebro rencnoue oie els pccebisa! 6 RON NOLL,  aueisesce;. 07 hea 
76 — 620.9 407 15.776 19.87 
7 — 357.5 360 4.174 4.41 
LOB ms. doc eleva g hace OE eae cieleeeeie. PONG anaietsle LOMO An ahuaie ot ee 6 eee 
18 —$50 414 ~ 6.893 8.58 
4 225 395 16.750 29.50 
BA De ace Has a ele O OOS oe ea etc Eanes LOO Maman ee. GO 
64 191 599 5.357 16.68 
68 ——— a9 be oO 378 epariton Meee Tas 
OA ie a aaiatg anahee tL > eieiore rowel Mane laheiavers OREO a eteleinieeiene) Ome 
242 -—627 387 4.978 5.84 
Da awial eet ea Greee eee 545 6.506 14,44 
9 234 542 16.874 $8.91 
Oe aes Suita Ve eo ataaiy ee Uae at tal WEsODO: ie Oe OS 
& 4 44 585 7-4 5V- 
86 108 668 121.75 
300 270 585 17.93 
Beer, arena geemneneOOO serenieiels | LO Or cea acs Oe cOU sashes Nii coe OO 
‘21 508.5 461 7,255 10.73 
$2 260 524 6.096 12.22 
AL eee es ice nO LO te eA AISI OD Clark Ore EE LO eihyereailg Wiser ere 
60 147 597 4.3528 17.53 
6 294 454 27.950 42.85 
® 93 79.5 726 3.657 $3.56 
4A8 re bia OO os ee CHO SNe 6 cinch ON OOM wiv gialewiee Owe 
69 249 559 4,924 INS OE 
85 $12.5 540 5.451 9.36 
95 629.60 428 12.206 15.92 


4AA } RG104 E-1 Box 151 


. Miitogl. LC 
Up LL, [3 BES, 
Qiniiloe 


Lane pie 


Fi Legyale. of Poekod ee 
for ee 


NARA RG104, Entry 1, Box 151 


[Abstract:] Sends list of Silver deposits entered as “Gold deposits” on Register... 


Treasury Department, 
Bureau of the Mint, 
Washington, D.C., 
April 13, 1888 


Hon. Daniel M. Fox, 
Superintendent U.S. Mint, 
Philadelphia. 


Sir: 


Herewith please find list of silver deposits entered as “gold deposits” on the Register of 
Deposits of the Mint at Philadelphia for the first quarter of 1888. 


Respectfully yours, 
Jas. P. Kimball 
Director of the Mint. 


NARA RG104, Entry 1, Box 151 


Silver Deposits, Mint at Philadelphia, entered on Register of Deposits as “gold deposits”, first 


quarter 1888. 


























































































































Receipt No. | Fineness. Fineness. Standard Weight (in ozs. | Standard Weight (in ozs. 
Gold. Silver. and dec. of 0z). and dec. of 0z). 
Gold. Silver. 
2062 196.5 341 4.869 8.40 
8 268 510 10.095 19.11 
24 203.5 403 3.233 6.37 
36 2329 457 2.958 5.78 
40 164 216 6.724 8.79 
51 369 539 3.403 4.94 
60 153.5 424 3.701 10.18 
76 320.5 407 15.776 19.87 
7 Ber eS, 360 4.174 441 
106 324 358 13.374 14.64 
13 330 414 6.893 8.58 
4 223 395 16.750 29.50 
34 333.5 474 16.193 22.85 
64 191 599 5.337 16.68 
68 2915 378 9.101 11.71 
76 175 417 3.490 8.28 
242 S27 387 4.978 5.84 
é) 244.5 545 6.506 14.44 
9 234 542 16.874 38.91 
a2 S12D 403 T5593 8.09 
4 44 385 1.987 17.37 
86 108 668 19.716 121.75 
300 270 583 8.340 17.92 
> 360 408 3.280 3.68 
21 308.5 461 1235 10.73 
32 260 524 6.096 1222 
40 310 639 4.219 8.66 
60 147 597 4.328 17.53 
6 294 454 27.930 42.85 
93 19:5 726 3.657 33.36 
448 198.5 687 5.337 18.42 
69 249 559 4.924 11.01 
85 3125 540 5.451 9.36 
95 3255 428 12.206 15,92 








